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પાં મેવા ટ્વેયવરાળા પિતર ત્વોવાણતે |! 
તથા મામચ મેયયાતે મેવાવિનં છુ સવાઇ, પ 


અચ --હે સાલસ્વરૃપ્‌ અરતે ! પરમાત્મત્‌ ! જે ધારણો વત્તી 
ઝશીર ખુદ્ધિને દેવગણુ એટલે વિદ્રાન્‌ વિવેછી-સહાન્મા ઝો! ઉપાસે 
છે અતે ગ્રાચીન ત્રષિ-સુનિઓ જે 'ખુદ્ધિષિ મેખાવીઃ હતા, તે 
ઘારણાવતી યુદ્ધિથી અચને બુદ્ધિમાન્‌ અર્થાત્‌ મેધાવી બેનાવો. 


એ ધર્મ તે અને અધમ'તે સમજનારાએ, સદાચારી, વેદ અને 
શાસનને માનનારાએ, શદ અને ભાવુક પુસ્વો ' આપ જરા ધમને 
સ્થિર ખુદ્ધિધી વિચારો સાસારિક ધમાલમાથી જરા વાર છટા શ# 
સહતે અને અસસને' સમજાવ્નારટ્રબુદ્ધિને મહણુ કરે અને એ 
આહ્ધિર્પી કસોટીયી તમારા ધાર્મિક નિય અતે નેમિત્તિક કર્મની 
પરીક્ષા કરો સૃષ્ટિના નિયમોથી અને વિસુદ્ધ ખુદ્ધેથી મ'ગળગય 
મ્રજ્ુના મદ્દિમાને સમજે સવ'શક્તિમાન્‌ પ્રશુજો તમને દુઃખી 
ફૂર રાખવાને કેવા કેવા કા નિયમો બતાવ્યા છે$ સ સાર્સ્થ 

મ 


સત્રસાથી બચવાને તમને કેવી કેવી શક્તિએ ની ખક્ષીસ કરી જી ૨ 
પરમાત્માના નિયસો ઉપર પ્યાન આપે. 
ર ક 


(૨) 


પ્રશુ ન્યારે ભજ્યારે જીવાત્માને પોતપોતાના ?કર્માતુસાર જરીર 
ત્ઞાથે જડે છે, ત્યારે યારે અલપત્તતા પણુ સાથે જ નડે છે, અનૅ 
નૌ અદુપસતાને લીધે જ સાતાપિતામાં અનહદ આન દ ઉત્પન 
રાય છે, એ માતાપિતાના આન ૬માથી ઉદ્ભવતી સહાયતા ખાળ- 
૩ને મળે છે. આ ઇશ્વરીય નિયમ લેકામા બદલા તરીક વપરા૧ છે. 
'પાપશે સારી રીતે ન્નણી શકીયે છીયે કે જમીનમાં વાવેલુ ઔન્# 
નઝસમુ' ન «તા થોડા દિવસ પછી અતેકગણુ શળ આપે છે 
ભૂમિ કે જે શૈતન્યહીણુ ( જડ ) છે તે પણુ બદલે! આપે 
છ, બઓકન્ટ વાવનારને જે કષ્ટ પડે છે તેના બદલામાં બીજ ગે 
કષ્ટ દુર કરવા અનેક ગણુ” %ળ વાવનારને બદલા તફીકે આપે 
છે. એજ પ્રમાણે ભૂમિ પોતાતુ પાણી સૂર્યના કિરણુ।!ને આપે છે 
અને સૂર્ય તેના બદલામા જળવૃછિ કરી ભૂમિની પુછિ ડરે છે. 
માણુસ કે જેએ પરુઝએોાને ખહુ મહેનતથી પાળે છે, તે પશુએર 
પણુ પોતાના પાળકોને બદલો આપે છે? જે કુતરાને આપણે બે 
દિવસ રૅૉટલાનુ” બટકું નાખીએ છીએ, તે કુતરો પખુ બદલા 
તરીકે આપષ્યા ધરની ચોકી કરે છે. આ પ્રમાણે સ'સારમાં જડ 
અને સેહક્તન બનને વર્ગ ખદ્દાના નિયમમ્મ બ ધાયલ છે 


છોશેપઆ્ય જમેચન્વન 


બ્હાલા થિત્રો ] માતા અને પિતા બાળકને અસમર્યતામાંથી 
સમચપ'તામા પછોયાડે છે અઝ્તાનના ખાડામાથી ઉચ#ી સાનનર 
પરમ પવિત્ર શ્રિખર ઉપર બેસાડી આપે છે માતાપિતા સ્વય" 
લાખો દુ ખોદ સહન કરી બાળકને સખી કરે છે, ગરમીના દિપક 
સેદમા મારે શેક્લાટને માથે ખાળક તરદ્દીયા સપર છે ત્યાયે 
હરેણામર્તિ માતા હાગમા પ ખો લઈ ધીમે ધીમે પવન નાંખી 
ખાળકતે સુવાડી દે છે, શરદીના દિવસોમાં બમ્ળક આયારે મળયૂગ 
કેરી ષથારી ભીન્ટવી બમાડી નાખે છે ત્મારે બાળકને ગાધી લઈ 
સાતા સુકામા સુવાડે છે અર્ને પોતે શીનાસા સુગે છે ખે કેવેદ 


(૩) 


નેસ્ગિક પ્રેમ ! જરા સૂક્મ દષ્ટિથી વિચાર તો ઝરો. કેવા ઇશ્વ- 
રીય માયાને અદ્ભુત ગચમત્કા૨ છે ] 


પિતા કેઢલુ કટ સહન કરી કમાય છે ! અને તે કમાણી બાળ- 
ઝને પાળવામાં પેઃષવામા બતે ભણાવવામાં ખરચે છે પ્રુત્રના 
વિવાદ આદિ સ સ્કારોમા પણુ પુષ્કળ ધન ખરચી કેવો અકેચ- 
નીય લહાવે! માણિ છે | આ બધુ ડરવા ઉપશાત ને ઝાઇ ખચ્સુ 
હોય છે તેતે! માથીક પોતાના પુત્રને બનાવે છે કેટલુ મો!હુવિડ 
ભન છે ! વધારે શુ કહેવુ ! માબાપ અ! પોતાના બાળકને માટે 
«જ સ પૂરું આયુષ લગાવી દે છે 


બાળક ન્યારે જુવાન યાય ત્યારે શુ આ અગણુતોય ઉપકારનો 
વ્મદ્લો તેણે માતાપિતાને ન આપવો સ્‍ેઇંએ ? ભૂમિ આદિ ઝે ને 
ભ્ટડ પદાર્થોધ છે તે ન્યારે બદલે! આપ્યા વગર રહેદ્યા નથી, ત્યારે 
સતુષ્ય કે જે ચેતન છે, સાશસારને વિચાર કરી શ્રક્ર છે તેણુ રુ" 
દલો ન આપવો નેધએ ? ન્યારે કુતરા આદિ હલકી નાતનદ 
માણીએ પણુ કૂતતિતા વાપરતા નથી, તો શુ માણસોએ સહે- 
ષકારી માતાપિતા તુરફ કૃતધ્નતા વાપરવી જએેઇએ ? જે તમે 
પવિત્ર*ખુદ્ધિથી વિચ'ર કરી નેશે। તો તૃમને પણુ ખાત્રી થયા વિના 
નહીં ગ્હે કે મનુષ્યોએ માતાપિતાનો બદવે અવશ્ય વાળવો 
ભેઇઇએ. 

“7મ માતપિતા પ્રીતિને વશ થઇ પુત્રને પાળી પોષી જ્ઞાની 
બનાવે છે, તેમ પુત્રે પણુ અતિશય શ્રદ્ધાથી તેનો બદલે વાળવે 
નેઇએ ભારતવર્ષના મનુષ્યો અનાદિકાળથી વેદિક ધમને માનતા 
સ્પાબ્યા છે કારણુ કે એ ઇશ્વરીય પ્રેરણા છે, એજ વેદિકધમમા 
પુત્રોએ માતાપિતાએ કરેલા પાલન પોષણુ આદિનિ ખદલે 
ગ્પાપવે। તેનુ નામ પિતૃશ્રાદ્ધ છે એમ માનવામા આવે છે 


એ! ભારતવાસીએ | તમારા ત્રકલિસુતિએ અન'દિ' કાળથી 


(૪) 


ઉક્ત પ્રકારનુ પિતૃશ્રાન્ધ ફરતા આવ્યા છે, પર તુ આજકાલ શ્રાદ્ધ 
રાખ્દના અર્થયા મતભેદ હોવાથી કમ ફેરવા ગયો છે હુવે અઃ 
ન્હાનકડા પુસ્તકમા પ્ુરાણુને માનનાર પૌરાણિક ભાઇઓને અને 
આર્યસામાન્ટિક ભાઇએ નો આ પિતશ્રાદ્ધ સબધમા કેવો 
વચાઃ* છે તે જણાવીશ 


એક દિરસ એક ચોરાહિક ભાઇ કોઇ એક વેષારીની દુકાને 
ખેઠો બેડો સ્તામી મી દ્યાન'દજીને સારા નરસા કહી વેપારીને સમ- 
“ળવી રણો હુતો કે-”“ આર્યસમાજીએ। પિતરોનુ શ્રાદ્ધ કરતા 
નથી મોઢેથી કહે છે કે અમે વેદોતે માનીએ છીએ, પયુ વેદમાં 
વિધાન કરવામા આવેલા શ્રાદ્ધતે તેએ કદિપણુ કરતા નથી માટે 
“એ બધા નાસ્તિક છે, એમને જવાથી પણુ પાપ લાગે છે” ઇત્યાદિ” 
એન વખતે કોઇ એક આર્ય સામાન્રિક મહાશય પણુ ત્યા જણું 
ચડયો એણે ઉપરની વાત સાશળીને કહ્યું દે -“ અસત્ય શા મધ્ટે 
ખોલે! છે! 1 ને તમને તમારી વાતમા* સત્યતાને પૂણુ વિશ્વાસ 
હાય તો આવે, રાસના અથો વિચાર કરી નિર્ણય ડરીએ ” 
પરાણિક મહાશયે તે વાત કખુલ કરી અને પછી બન્ને જણુઃ 
નીચૅ ઝ્માણું શાસ્રના અય નો વિચાર કરવા લાગ્યા 
આર્ષ-કહે બધુ | પિતૃકર્મ નિત્ય છે કે સેસિત્તિક * ( હગેશ્ર3 

કરવુ કે અમુક જ દિવસે ) 


પૈરાણિક-એ કર્મ નિત્ય છે 


આર્ય-તો બધાએ તે કમ કરનુ જ જેઈએ ? 

પરાણિક-હા, દરરેન ઝરતું નએઈએ અને નને દરરોજ ન યઈ 
શકે તો પિવપક્ષના ૨૫ દિવસ ( એટલે ભાદરવાના જૃષ્યુપક્ષનદ 
પ દર દિવસ ) અને માતાપિતાની મરણુ તિથિએ તો અવશય 
જરથુ જેઈએ 

આય-નેેના પિતર જીવતા હ્રય તે કયે દિવગે કરે ?$ 


(પ૫) 

ચોરાહિક-એમને કરનતે. આંધકાર નચી, સાટે એમણે ન કગ્નું 

આર્ષ--મતૃષ્યમે પાચ યસ્તા નિત્ય કરવા એમ લપ્યુ$ છે, તે 
શુ દગરૅ' ૪ ન કરવા $ 

પોરાણિક-એમાથી યાર તો કરે, પણુ પિતૂયત્ત તેમણે ન કરવો 
તે તેન પિતા મ.દિ કરી લેમે, 

આય-તો ચાર યતા પણુ પિતા આદિ કરી લે તો 
ચુ ગટુ? 

ચરાણિક-નાડીન' આર તો જરર કરવા જધએ 

આર્ચ--જય રે એક ભાગ કેડવાચો કગો રોષ નથી લ'ગરેો, 
તો. મવ છે'ડવાથી પણુ દોષ ન લાગનવે] નેઈએ દ 

ચોરાણિડ-સધ્યા આદિ કર્મ કરવુ, ખીજુ' બધુ માતાપ્તિઃ 
કરી લેશે 

શ્પ્ય--છુ પુત્રતત કમનુ' ફળ પિતાને, સપને પિતના 
ડમ'તું «ડી પુત્રતે મળો શકે ખરૂ ! 

ચૈરાણિક-હા, ભ'ઇ ત્યારે તો સ સાર શ્રાદ્ધ કરે છે. 

આર્ય-શૃ નત પિતા આદિતુ શ્રાદ્ધ કરગુ'?: વતા પિ 
આદિતિ ન કરવુ ? 


પૌરાણિટ-૬ , ભાટ! મૃત પિવઓનુ જ શ્રાદ્ધ કરવુ જેઇએ કારન 
કે જવતા માબાપ તો આપોઆપ રળીને ખાઇ શકે છે, પથુ 
ક્યારે તેએ પિતૃ્લેોક્માં નય છે, અને ત્યા તેમને 
ભૂ"્ખુ લાગે છે, ત્યારે પુત્રે અહીં મ્રાષ્દ્ ટરવું, જેથી 
દ્વા મુબ આપેલુ અત્ર એમને મળે માટે મૃત પિતૃઓને 
નિમિત્તે બરાદ્દાણાને જમાડવા ન્ેઈએ 


આર્ય-પ'પૌ અને ધર્માત્મા બધા પિતૃનોકમાન નય 
ભ 


(૨) 


એ ન્યાય “વી પણુ અન્ય,ય ઝે રા' આપ આતે! પણુ ઉત્તર 
આપી સકે છે કે પિતએ પિતૃલોકમા કયા સુધી રહે છે 9 
પરાણિક-એ “મયની ચે'કસ ખખર નથી, પણુ પ ડિતો પ સેથી 
અમે સાભળીએ કીગે ડે તેએ ત્યા સે કડો વષર સુધી રહે છે 

આય-*પ્‌રે તમને ખગર નથી તો વગર નનણયે શા 
માટે માલ મે કલ્યા ડરે! કે! ? 

પોરાણિક-એમા કરી હાનિ તથી નયા સવી પિતુએઃ પિતૃ- 
લેઈકમા ર ડેશે «આ સધી મહયા કરશે અને પછી એ કમ નુ કળા 
અમને મળગે # 

આર્ય-ગમળવુ ! «ચ આ થભાખત તો સ્પટ કરી ક મરે- 
લાને! “૭4ત સાવે મા મબધ છે? રી જવતાએને અને 
મરેલાઓ ને પિતાપુત્રનો સ'બ ધ રહે છે ? 

ધૌરાણિન્-ક ય ગધ બન્યો! રહે છે 

આર્ય-ત્યારે ને'કે, કહું છે કે “મર્યા પછી ડશુ પફેચતું 
નથી ₹ * હાવે તે માથે” “ જેવુ જે વાવરે તેવુ તે લણુશે,” 
“ સર્યાં પછી કોઇ! કેઈઇતુ સગુ નથી #' એનો અથ મે ? 

ચોરાણિક-એ તે તો મસારને! ૦નવહાર છે 

આર્ચ-ભાછઇ! પિતાપુત્રના સબધ આત્મામા નહે »ે ક 
શરીરમાં ? અથવા રરીરવિશિછ આત્મામાર 

પૈરાશિક-શરીગવિશિછ આત્મામા 

આય-ને શરીરવિશિટ્ટ આત્મામાં પિતાપુત્રનતો મળધ 
રહે છે તે! શરીર નાશ પામ્યા પછી કેવળ આત્મામા એ 
સબધન રલ તો એ અપિતૃભૂત આત્માને ઉદ્દેશીને કર- 
વાસા આવતુ શ્રાહ્ધધ પિવશ્રાષ્દ્ર કેમ ફહી રફાય ? 

પરાણિક-શુ તમે એમ કડવા માગેઃ છેદ કે વેદોમાં લખેલુ” 
ત્રાહ્ખેડુ છે? નિ 


(૪૭) 


આરયચ*-શુ વેદોમાં મગેલા માતાપિતાનુ શ્રાહ્ધ કરવુ' એમ 
લખ્યુ છે ? 
પરાણિક-ત્યારે શુ છવતાનુ પણુ શ્રાહ્ધ થ0 શકે ખર્‌ ? 


આય-શ્રાદ્ધ તો જવતાનુજ થઇ શકે કારણુ કે જે જીગતા 
છે તે જ એક ખીન્નના સ ગધી છ 

સ્્ડ્‌ 

પોરાણિક-એમા પ્રમાણુ રા? 


આર્ય-એમા ઇશ્વરીય સૃણ્િના નિયમો પ્રમાણુ છે, અને 
તમે જે ત્રણુજ પેટીનુ” શ્રાદ્ધ ફરો છે તે પણુ જવિત પિતૃ- 
ઓએનાજ્‌ શ્રાટ્ધનુ સચન છે 


પૌરાણિક-ઈશ્વરીય સૃદિનો નિયમ જીવિત પિતૃઓના શ્રાદ્ધમા 
જેવી રીતે પ્રમાણુ થઇ રાકે છે 1 


આર્ય--સાભળા ખાળાકપ ખ્યારે અસમર્થ અને મૃદ્ર અવ” 
સ્થામા હતો ત્યારે માતાપિતાએ એને પાળી પોષી મે'ટે! કર્યે 
અને કેળવણી આપી ત્તાની બનાવ્યો હવે જ્યારે માતાપિતા 
વૃદ્ધ અને અશક્ત યાય ત્યારે શ્રદ્ધા પૂર્વક એમનુ સેવન કરવુ 
એતુ નામ છે શ્રાદ્ધ, 


ચરાણિક-શુ માબાપની શ્રદ્ધાપૂર્ક સેવા કરવી એતુ' નામ 
શ્રાદ્ધ ! જીવત માબાપોનુ' શ્રાદ્ધ કરવુ જેઈએ એમા પ્રમાણુ સુ” 

આય-ઝએક પ્રમાણુ તો સમળવ્યુ, ખીજી તમે ત્રણુજ 
પેઢીનુ' શ્રાદ્ધ કરે! છે! તેજ તેમા પ્રમાણુ છે 

પોરાણિક-એનાથી શુ જીવિત પિતૃઓતુ શ્રાદ્ધ સિદ્ધ યાય છે ? 


છ 


આર્ચ"-હા, બરાબર તે અમારા પક્ષતુ જ સમર્થનકરે છે 


પૈૌરાણિક-કેવી રીતે તમારા પક્ષતુ એ સમર્થક છે તે જર! 
યુફિતિથી સમનનવે।, 6 ધ 


(૮) 


ખાય-જુએ વેનરેમાં મતુપ્યની ઉમર સોઈ વરમતી 
લખી જે, અને એ ૭૮મા ઓછા પચીશમે વરઞે લગ્ત ફર- 
વાનુ લખ્યુ છે આ ઉપરથી એ મિદ્ધ થાય કે કે રશમ વરે 
પુત્ર થાય, બાવનમે વરસે પૌત્ર થાય, અને ૭૮મે વરસે પ્રધોત્ર 
થપગકે છે માટે એ પ્રધોત્રે પિતાનુ , પિતામટતુ અને પ્રપિતા* 
મહતુ (ઝે જે જીવતા છે તેનુ ૫ શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવત કરવુ એજ 
ગણુ પેઢીનુ શ્રાદ્ધ છે, અને એમ માનવ!થી પાચ સહાયતોે!નુ 
નિત્ક અનુજ્રાન નણ સિષ્ઠ યહ શકે છે આથી વળી ખીજ એ 
વ્રત સિદ્ધ થાય છે કે પાપી આને પુણ્યાત્મા ગધાને પિતૃલેક 
૩૫ એકન સ્થાનમાં ગખવા એ જે પ્શ્વરીય ન્યાયમાં મૃતફ 
શ્રાદ્ધને લીધે દોષ પ્રતીત થાય છે તે પણુ ૬ર થઇ નનય દે 


પૈરાણિક-તમારી આ વાતથી અમાર્‌ ગર્ડપુરાણુ ખાટુ ઠરે છે 
શુ સહર્ષિ વ્યાસજીએ રચેલુ ગરૂડપરાષયુ ડદિ પણુ ખોટુ 
હોઈ શકે ૬ 


“આર્ય-તમારા ગરડપુરાણુનુ' મિથ્યાત્વ તો તેમાં લખેવી 
ગાબનો ઉપરથીજ સિદ્ધ યાય છે વળી શ્રીમૃષ્યુજએ ઉપદેશેલી 
ગીતા અતે મહર્ષિ ગોતમે ખનાવેલા ન્યાયદર્શન જવાથી પણુ 
ગર્ડપુરાણુ સિથ્યા ઠરે છે 

પરાણિક-કેવી રીતે ? 


આય-સાભળા, તમારા ગસ્ડપુરાણુમાં લખ્યુ છે કે, 
ન્યારે માણુસ મરી ન્નય છે ત્યારે તેના ખાત્માને યમના દતો 
લેવા આવે છે, વળી આગળ ચાલતા લખે છેકે યારે યમટૂતો 
છવાત્માને લઇ/ વૈતરણી નદીએ પહેચે છે, ત્યારે જેતા પુત્રે 
ગાયનુ દાન કર્યું હરો તે ન વેતરણી નદી તરી શકે છે, નહી 
તો નદીમા ડૂબી ન્નય છે 


હેવે હંક્ત બાબતમા એ શ કા છે કે, જેના પુગે ગોદદાન નથી 


(૯) 


કયુ તે જે વૈતરણીમાં ડૂબી જ્નય તો યમદ્દતોને કેરો નકામો થઇ 
જાય, મમ્ટે ગોદ્દાન થયુ છે કે નહિં એને નિશ્ચય ડર્યા વગર 
વમ પોત તા હતાને શા માટે જીતને લેવા મોકલે છે ? 
મીજી ગ ક' એ છે કે વૈતરણીમા ડ્બીને મરી ગયેલો! જીવ કયા 
લોમા ન્નય છે ? કારણુ કે છવ તદ નિય છે તેણે તે! સય 
યછી કયાય પણુ જવુ જ જેઇએ 

ગ્રીછ શકા એ ચાય છેકે જળ તો રારીરને ડબાડી રાક્ટે છે. 
અને તે શરીર તો અહી ૮૪ બાળીને ભસ્મ ડરી નાખ્યુ !તો 
હેવે ડૂબવુ કોણે ર આત્મા કેવો રીતે પાણીમા ડુખી શકે ? 
ડારણુ કે તૅમા ડ્બઅવાના કારણ નથી પાણી આત્માને 
ભી“૪તી પણુ શકે નહિ એસ ગીતામા સ્પષ્ટ લખ્યુ છે 

તસેતત જેર્થન્સ્યાપો ન ચેથથાસે માસત 1 

ન્ન કાજી પુરાણુષક્ષપાતી કહે કે દરાગાત્ર કરવાથી 
ખીજુ નારીર બની જરે, તો પણુ શ્ઞકા એ છે કે 
દશ દિવસ સુધી જીવ કયા રજો : વનમાં જે મરણુ પામે 
છે, અને નને તેના દશગાત્ર ન થયા હેય, તયા ખીજનઃ (આ- 
યૂસામાઈછ, પારસી, જેન, ઝસલમાન, યુરોપીયન ભાદિના ) 
દશ્રગાત્ર થતા નથી તેઓને। જીવ મર્યા પછી ઢયા રહે છે ? નને 
તમે કહે કે પ્રેત થાય છે તો પણુ ભાઇએ ! તમે યાદ રાખે 
ક પ્રેત નામની કાઇ યોનિ નથી, અથવા એ નામની ક્રાપ્ી પયુ 
જાત નથી જુએ, મહર્ષિ ગૈોતમતુ સત્ર ન્યાયદ્યન ---- 

શુનફ્ત્વત્તિન મેત્યમાવ 1 

ફરીથી જન્મનું તેતુ નામ પ્રેત્યભાવ એટલે પુનજ નમનું 
નામ « પ્રેત્યથભાવ છે વાત્સ્યાયન મુનિએ પણુ આ ખાબતને। 
ધણી જ સારી રીતે એ સત ઉપર ખુલાસે। કર્યો છે, શ્રી કૃષ્ય્‌ 


ભગવાન્‌ પણુ ગીતાજીમા શુ લખે છે તે પણુ જરા ક્યાન 
દપ્રનૅ સાભળેો હ 


(૧૦) 


વાણાલિ જ્રીળાતિ ઘયા વિદાય 
અગાસતે રાછાતિ નરોડવ'ઃઃ- 
તથા શારીતાળ વિદાય તસીળો-- 
ન્યન્યાતિ સઘાતિ મવાતે ફેટી ॥ 
માણુસ જીના કપડા જેવી રીતે ત્યજી દે છે અને તવા ધ.રગુ કરે 
છે તેવીજ રીતે આત્મા જાના ગરીર ત્યજી ૬૪ નવા ધારણુ 
ડરે છે, મપટે ભાઇઓ 1! જીવતા માતાપિતાને! સત્કાર કરે, 
ધમ? સિવાય સર્વ પદાર્વો તમે તેમતે અપી શક્ે' છે , તેથી 
તેમનુ માન સાચવો યયાશકિત તેમની અતત્તાનુ પાલન કરો, 
જાઇ દિવસ પણુ એમને ચ્પયનાદ૦ ન ફરો, એમાજ તન ર” 
ઝદ્યાણુ છે અને એન મતુષ્યતા જીવનનુ ઉત્તમ ૪ કે 
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વેદપ્રચારનું ઉત્તમ સાધન 
મુ. પ્ર. આ. પ્ર સભાનું સાપ્તાહિક મુખપત્ર. 


ખાર્ચ-પ્રકાશ. 
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ઉપરે।કત પત્ર હાલમા નિયમિત ષ્રતિ રવિવારેજ 
ગ્રાહકોના હસ્તમાં મળે છે લેખનરોલીમાં પણુ 
સુધારા કરવામા આવેલ છે ગુરૂકુળના આચાર્યે તથા” 
બ્રહ્મચારીઓ તેમજ થય ડિતોના વિદ્વતા પૂણુ લેખા [ 
હેગ્હુસીશ આવેછે , સ્થાનિક સમાજના ઉપદેરાક 
તથા સુ પ્ર આ પ્ર સભાના ઉપદેશકના પણુ ઢહોંદી [:* 
તયા ગુજરાતી લેખો પ્રતિ અકમા આવે છે પ્રચા ૫ 
રના આવા ઉત્તમ સાધનને નિભાવવા શ] સ્પાર્ચે! 
॥ પોતે ગ્રાહક ખની વાષિ ક રૂપિઆ ચાર જેવી નવ 
રકમ પણુ નહીં આપે? આશા છે કે આર્ચે 
ખાબત પર આવર્યકોય ધ્યાન આપી ઘટી ગરુ 
માહુક સ'ખ્યા વધારવા અવરચ ગ્રયત્નશીલ થર્રે 


નિવેદ્રક 
કાલિદાસ કુખેરદાસ પટેલ 
ના વ્યવસ્થાપક આય પ્રકાશ. 
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